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1. The enclosed/ minutes of a meeting of the_technical plenning and produc- 
tion commission of OSW on 24 August 1949/er sent to you for retentions 


2, (Attention is called to page “our, Subject: Erfurt J. Paste. It is Siar 
explained that Dr. Schwechten, & chemist hired by OSW in July 1949, 
has developed a new cathode vaste which is superior to the paste 3 
produced by the Erfurt plent. (MMMM Comment: The Erfurt plent 4s 
probably the Funkwerk Erfurt or Hi? punkwerk VEB, Erfurt, Rudolfstrasse 
47, as it is now called.) * | 
we 
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Technische Planungs-— und a “CAF Blatt i 
Produktionskomaission é - T 
ti 
24.8198 . 


2 enlg Ler - Besprechung 
Seriert Mr 5 
Sitzungsbericht von uitiwo-h, dem 24,Aug.1949 - 9 ~ 12 Uhr - 


Yon dg FPK-Gm ppsniciterr 


Anwesand: Von der PPK~Leitung: 


die Herren Dir. Lorentz die Herren: Nea ling 
Chef-Ing. Dr.Bronder 
Dr, Hachenberg schulze 
Lexow ‘ Muschi nski 
Collasius - BGL | Blechschnidt * IId 
Kulturdir.Hoeding) , ala zt Grote "III 
Sch roeder )° aaa R-Ebert a IVa 
zur Kenntnis: Prank # TVb 
den Herren Twadokus - Schaurat Siditer no TVe 
Wetzel - Schula,K. Lesinski nov 
Lau ~ Locker ~ « Via 
pn " Vib 
Hager: "  YiIe 
ferner: 


die Herren Vollend - Schumann 
Ungeklaerte Fragen dsr @, Gitgung 1t. Protokoll v. 27.7.19h9 
Berichterstattun, ler Vaetigkeit der einzelnen Gruppen im 
Monat August 1947 
3) Bericht der Verbease rinzs-Vor schlag—Kommissio: 


Ungekkerte Gragen der 2. Givaury. IL. Frotokoll vom 27.7.1949. 


Gruppe I flerr Lexew wird dea Yorlauf des Tendelwerkehrs zwischen Stamnwerk 
Kaufm. Verwaltung und dwei. stelle TUN, wie im Frotokoll wn 27.7,1949 unter Abs, 
Lek fostgeles! worde, nachpruefen, 


MweSIINS Urume nbe 
Bie Erstellung ‘er Liste ueber sacwiliche im Hause findlichen 


bewesiicher. ¢l¢) t-l schen Messinstrumente wird durch Ruecksprache 


L 


z i : " + soos s 
mit atlen berei-h3o-itern durch Herrn Dr. Hachenbers erfolgen., 
Die Liste wird in cer Sit gung am 21.9,1949 torliegcn. 
Telefon~anilage 
Herr Lexow wird sicii wegen dem dusammenbau der Klein- unl 
Bell~Automaten at Tolefonfachleuten in Varbindune setzen. 
Sruppe IIa Lt, Herrn ovr. .conder erstellen sich tuecr die snbw ising die 
Entwicklung  . Aufgaben, dure> en ausamienarbeit mit allen intwicklinestellen 
im Hause gu elrer Ty,isterung der af. Ar. u. ce Yonstaccker au 
komme . 


Disse Arbeiten sclien einer verantwortlichen Stelle uebertragen 
werden, herr ute cronder verwies auf Herrn Schlukebter. (Breit-— 
bandversteerks =} 


ar Hebzg seraete soll nur auf die in den Labors 
aeke | eprenak ¥ werden n, ga fucr die 5Fea, ent wickeln- 
uceKiie aur den zur Vor fusgun. widen 

um 2enommen werden muss. 
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Die Typisierung ist avf die elektrischen Hinbeuteile zu he- 
schraenken, dur Beratung ueber Typisierung sollen die Herren 
Schlukebie r-Falitsch-.endsrot-Weiss zugezogen werden, 


Durch gegenseitige deratunz soll vermieden werden, dass sith 
Labors unabbaenig voneinander Netzgzeraete fertigen, Die 
Konstruktion soll im winne der VDE Vorschriften dur chgefuechrt werden, 


Anlass dazu ist das ir cer Abtetlung Jhln entwickelte Jmpuls-~- 
geraet, welches eine . ru-srungespannung von 2000 Volt hatte. 


Herr Lorentz te °usrwortet die Einfuehrung eines Tagebuches fuer 
dis éntwicklungs-Ungenicuce, in denen die ecinmal ermittelten 
Daten festcehalten werden, ferner duer die Labors im 5. Stock 
eine Berichtskartei mit Eaustein-Angahbe,. 


Konstruktion 4usammeniecum de 3 Normenstellen. 


Gruppe IIc 


Da die dirch Herrn sernlz mit den Herren Steudel-Geiser-Voiland 
gefuehrte Eesprechung 2 keiner einheitlichen Auffassung der 
Zentralisierung der Nermenstellen gefuehrt hat, wird Herr Lorentz 
in einer Sendersit gung die intscheidung treffen, 


Fabo-Vertrieb 
zentr,avo 


Ausarbeiturg von Seyriffsbestimmungen ueber fertigungstechn, 


Unterlagen, 
Nach Bericht des iierrn Voiland lisgen im Werk machstehende 


Arbeiten weber Bezrifistestimungen vor: 


1) Brlaeuterunzen von Begriffen ars der Funkmesstechnik, 

2) Rundschreiben der JT. vam 20,3.48 uber Beori ffsbestimaungen 
von Ausdruecken der Hoehnrentechnologie. q 

3) T.Mitteilung 5/3/l6 Werknermen fuer Arbeitsgangbezeichnungen. 
dn Arbeit ist 1, Dt- Chemikalienliste. 
Sie enthaelt alle Namen:der in Hause vorckommaiden Chenmikalien 
sowie Cie in OSW anzuwendende Bezeichnung. 
2. Vorarbeiten der TU fuer die Festlegung der Bezeichnnng 
von Teilen und Arbetfi's jaengen des Roehrenaufbaucs, _ 
Da fuer die Ben@nniuag von Roehren und Lampenteile das Osran 
System genomnen wor ien soll, muss di.ses noch bescha.ft werden, 


ar wirde vereinbarct, cie “orm eines Woerterbuches zu waehien. 
Herr Folland wemerkte, da 3 ‘arueber hinaus eine intzonsive iczie- 
hungsarbeit durch das Jormenoucro baw. Zeichenkontrolle unerisaesslich 
ist. 

Herr Jir. Lorentz eroce -tert nochmals die Wiclbigkeit eines Vor- 
trie bes und erwartet zich wna dem Mitgliedern der Planungskomis- 
sion geeignete Vorschizege, dj Lagerbestand auf cin ertraszliches 
Mass zu bringen. i 

Zur zeit ist Herr Gace? ait) der Organisation des Vertriebes he- 
suftrast. 

gue Nichterfuellung und Erfuellung dep Fertisineg¢—Solls im Monat 
August gab Herr Dir. Lo.entz entsprechende irklaerunzm, Pur Er- 
fucllung desSolls in der (ilterwickelei werd@m die erforderlichen 
Maschinen bescha fft. 25X1A 
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Gruppe IV b 
Werkzeugbau 


Gruppe VY 
Drahtwerk 
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Da die organisatorische Leituns im Chemikalienlecer noch sehr 
mangelhaft u. die richtige Aufgabe von geforderten Chemikalien 
nicht gewachrleictet ist wird eine vollwertise Kraft (Chemotech~ 
niker oder Drogist} sit der Leitung des Lasers betreut xerden, 
(Herr Musebienski het ragt worden, Bei tueckvewinnung von Altaa- 
terial sini keine wesantlichen Grfolse erzielt.. Glianerabfaelle 
soweit sie nicht tm werk selbst verwendt werden koennen, sollen 
der "Azil" anzebec! en “werden, ) 


Abfallwerwertung . 

Mit der Orsanisation 4, Abfalltransportes u. Lageruns ist Herr 
Muschinski betrau' wosden, Herr Lexow veauftcagt » fuer beabsich- 
tigte Ausstellung den spektrallampe Vor fuehrtiach instandausetzen, 
ferner bemueht zy eat nt, fuer die Lagerhalt ung der Sacureballone 
einen seigneten Fun a schaffen, den jJetzigen Stand cer Sacure- 
ballone aber a u-berdachen, 


Die in Werkzeugla;-e> efindlichen Rund- and Rechteck: schnit te 
werden ducch Herr: Herda listenmaessi g erfasst umd den Konstruk- 
tionsabteilungen zusectellt, 


Damit dringande a ft racge pausenlos durchgefuehrt wemen koe nnen, 
Werden die Herren J.escher ~ Fahrentholz — é4imermann ~ Lexow 

fuer Ihre Abtei linen ge 1 Satz Spiral und Gewirdebchrer vom Zentr, 
Werkzeuglager anfe-dera und die Kontrolle ueber da Verbleib fuehren. 


Die Maschinen um Jerkzeugteile zeigen starken Restniederschlag, 
verursacht curch die Abdaempfe der Galvanik, 


Herr Lexow wird sich 9 "t Herrn Dr. Schwechten in Vertindung setzen 
und die Holzschieha, <r Abzugseinrichtung in der Galvanik ueber- 
pruefen, 


Durch Herren Lexew ‘A Verbinding mit Herrn Schucmmrdt - bGL - sind 
dle Absaucrohre in der Lack je rung swerkst aetten ze tlich Zu kon= 
trollieren und fue> dts “@inigung Sorge zu tragen, 


Die Anlage gum Ansi-efeen der Me-Kerne-Abteilung des Herrn Cit tner, 
sowie die Aniase der Nickelreduktion bei Herrn Dr, Gemsa-Tit ze soll 


mit sasurefestem Ligk Jestrichen werden, Die Herrn sing in Kenntnis 
gesetat, 


x 


Wolfrankauf saeure 
me RAUL FOCUS 


Das von Herrn Lesinski bereitgestellte Volfranmetall hat ca 4 Wochen 
in Be: eit stellung ‘legen, ehe Weitergabe zweckg Licferuns von 
Wolframkaufsneure e- fol cte, 


Herr Dir. Lorentg w eypreht im jeden Fall bet Anfaella -on solchen 
Wiederstaenden untesrichtet zu werden, 


éiehvruech@i vkeit © 5 olfram-Drahtes, 
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irfurt_J.Paste paste (o'r de PASTE) chads 
Herr Dr. Schwachten wird Fe--n Dir. Lorentz Bericht geben, 
Neubesetaun; de: Gm ppsnleiterpag tens, 
Heri: Seidel hat ie derrn eee als Gmippenls iter vor-~ 
geschdagen, BechaeLizvung steht noch aus. 


Gruppe IVa 
Mech. Werkstaetten 


Gruppe VI a 
Roehrenfertigung 
H. Stoesser 
G:uppe VI b 
Spe zial -Roehren 
Bauelemente 


H, Schaurat 


Gruppe Vic 
Gla sbearbei tung 
H. Hagen 


rer 
ae 


‘ 


Neubesetz 


Heser Gruppe schia eat Herr Metzel ‘ern 2. 
« steht noch aus 


Puer die Leitang « 
wb ort vor. he 


a oe 
oe ee 


genleiter tens. 
wEW beetune warden niclt eingereich.. 


Neubesetzure des 
Vorschlage usber 


arweiterum, der ucupne 


Herz Schavrat waz nicht anwesend. 
ine neve dAufste Lune sainer Gmppe ist nicht erfolget. 


Putgzlappen uw. 
Des Putzlappenberch al 


Dir. Lorentz wf de 
gerer qualitaet zu 
werden, 


wobet Herr 
en in gerin- 
unbdreewbibtioor 


fung wurde nochmis eroertert, 
JUnzweckaaessigkeit hinwies, be. 
sufen, dle in ganz ku-zer eelt 


BerieSterstathin. cen Taetickeit der einzelnen Gm 


August_1949. 

Da vesentliche VJorrchiaece von keinen der Grippenileiter vor ze- 
tragen werden komiten, musste in anbetracht der vor geschrittenen 
weit von einer Be&racing in einselner Abstand genommen werden, 


men im Monat 


Verbesserpenmin sv @recthiaese, 


—— ‘ 4 < F 4 
Der Lericht von cer Perte ce labs Wie steko mission lag 
und warde von lies mm 


vir, Lorentz gene 


vor 


ot. 
Die fuer @ine frearierung oder mit Anerkenung vor zebracht en 
Vorschlaege lagen im Schriftsatz nicht vor, da Schri*tfuehrer Leck 


er nicht ia daus« war, sie werden Herrn Dir, Lorentz nachgereicht. 


Mit cer Freotokoll Svencung wirde Koll, Schumann beauftragt 


Koll, muschinski wede mit der Erstellung der Sriefvrschlaege 
betraut. 
Technische Flanungs-und Prod ktiscnskomission 
 1,A.5cehumann, 
co pe et, 25X1A ”" 


Approved For Release 2001/08/02 : ci RF eG-bo415R 


25X1X 
Approved For Release 2001/08/02 : CIA-RDP83-00415R004300210001-9 


Approved For Release 2001/08/02 : CIA-RDP83-00415R004300210001-9 


